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  جميع فتاوى نور على الدرب القسم الثاني - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء

  8705 - إذا كان الإنسان يصلي منفردا هل يكفي قول سمع الله لمن حمده أم يجب أن يقول ربنا ولك الحمد؟

  صالح اللحيدان


  
  يقول اذا كان الانسان يصلي منفردا هل يكفي قول سمع الله لمن حمده؟ ام يجب ان يقول ربنا ولك الحمد اذا اغتاب سمع الله صح ذلك وان جمع يداك سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد
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  هذا اكبر
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